Reloj para escritorio LCD 

MANUAL DEL PROPIETARIO con calculadora 


Favor de leer antes de usar este equipo. 


INTRODUCCION 

Su reloj para escritorio LCD con calculadora combina un reloj 
digital y una calculadora. El tamano compacto y atractivo de su 
estuche lo hace ideal para su hogar, oficina o durante sus viajes. 
Dos fuentes de energfa le permiten operar su reloj/calculadora 
virtualmente casi en cualquier lugar. 

Otras caracteristicas muy utiles incluyen: 

Pantalla doble de cristal liquido (LCD) — muestra la bora o fecha 
de una manera facil de leer y con dfgitos de gran tamano, y le 
permfte usar la calculadora a traves de otra pantalla. 

Doble fuente de energfa — el panel solar integrado le suministra 
energfa cuando exfste la suficiente iluminacion. Cuando la ilumi- 
nacion es tenue, la baterfa de apoyo automaticamente energfza el 
reloj/calculadora. 

Cuatro funciones y memoria — le permfte efectuar todos los cal- 
culos matematicos, basicos. 

Nota: El reloj/calculadora requiere de una baterfa tipo AAA. 

INSTALACION DE LA BATERIA 

Siga estos pasos para instalar la baterfa. 

1 . Haga presion sobre el pestillo de la cubierta del compartimento 
para la baterfa y jalelo hacia atras. 


2. Coloque una baterfa tipo AAA en el compartimento como lo 
indican los sfmbolos de polaridad (+ y -) marcados dentro del 
mfsmo. 
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Precauciones: 

• Use solamente una baterfa nueva del tipo y tamano sugerfdo. 


• Extraiga siempre una baterfa debil o usada. Esta pudiera filtrar 
compuestos qufmicos que danarfan los circuftos electronicos. 

3. Reinstale y cierre el compartimento para la baterfa, hasta que 
se bloquee en su lugar. 

Notas: 

• Cuando el panel solar es expuesto a la iluminacion, la energfa 
de la calculadora automaticamente deshabilita la baterfa. Cu- 
ando la iluminacion ambiente es insuficiente o cuando el panel 
solar es cubierto, la energfa de la calculadora es activada 
automaticamente, a traves de la baterfa. 

• Cuando la pantalla se desvanece, o cuando la velocidad de 
respuesta de la pantalla disminuye en condiciones con poca 
iluminacion, reemplace la baterfa. 

DESCRIPCION 

Usted podra usar el reloj/calculadora usando dos pantallas LCD y 

una variedad de teclas. 


RELOJ 

El reloj ofrece los siguientes modulos de funcionamiento: 

• Modulo de la hora 

• Modulo alterno 

• Modulo de directrices 

Cada tecia del reloj funciona como sigue: 

MODE — Cuando la hora aparece en la pantalla, 

oprima MODE una vez para alternar la 
hora y fecha cada dos segundos. Oprima 
esta tecia dos veces para accesar al 
modulo de directrices. 

Cuando los segundos aparezcan, la tecia 
MODE le permite volver a establecer los 
segundos. 

En el modulo de directrices, la tecia 
MODE le permfte accesar la secuencia 
del mes, fecha, hora y minutos. 

SET — Cuando la hora es mostrada en la pan- 

talla, oprima SET una vez para consultar 
el mes y la fecha durante dos segundos, 
y automaticamente retroceder al modulo 
de la hora. Oprima esta tecia dos veces 
para mostrar los segundos. Oprfmala una 
tercera vez para retroceder al modulo de 
la hora. 

En el modulo de directrices, SET le per- 
mfte adelantar los caracteres del mes, 
fecha, hora o minutos. 


CALCULADORA 

Cada tecia de la calculadora funciona como sigue: 

CE — Corrige errores 

AC — Borra la operacidn completamente. 



X, + — Funciones matematicas estandard. 

= — Extrae el resultado de cualquier calculo. 

0 al 9 — Teclado numerico con punto decimal. 

% — Provee el aumento o descuento de porcentajes. 

M+ — Suma el contenido de la pantalla a la memoria. 

M — Resta el contenido de la pantalla de la memoria. 

MRC — Extrae a la pantalla el contenido de la memoria. 

Oprimirla dos veces borra el contenido de la 
memoria. 

OPERACION DEL RELOJ 

Despues de instalar la baterfa, el reloj muestra la bora y el simbolo de dos 
puntos destella para indicarle que el reloj esta funcionando. 

AJUSTE DE LA FECHA Y HORA 

Siga estos pasos para ajustar la fecha y la bora. 

1 . Oprima repetidamente MODE basta que aparezca en la pantalla, el 
mes, la fecba, la bora o minuto deseado. 

2. Oprima SET basta que la pantalla muestre la directriz 
correcta. 

3. Oprima MODE basta que el modulo de la bora aparezca en la pan- 
talla. El simbolo de los dos puntos destellara para indicar que esta 
en el modulo de la bora. 

Notas: 

• Para bacer ajustes rapidos, oprima y mantenga oprimido SET. Los 
digitos cambian rapidamente. 

• La pantalla muestra la letra A para indicar AM, y P para indicar PM. 

CONSULTA DEL MES Y FECHA 

Nota: Oprima MODE basta que la bora aparezca en la pantalla. El reloj 
podra mostrar ya sea el mes y fecba en cualquiera de las siguientes for- 
mas: 

• Oprima SET una vez. El mes y fecba aparece en la pantalla durante 
dos segundos, y posteriormente retrocede a la directriz de la bora. 

• Oprima MODE una vez. La pantalla alterna el mes y la fecba y posteri- 
ormente la bora. 

• Oprima SET para retroceder a la directriz de la bora. 

CONSULTA DE LOS SEGUNDOS 

Para mostrar lo segundos, oprima SET dos veces mientras este dentro del 
modulo de la bora. La pantalla muestra los segundos. Oprima SET 
nuevamente para retroceder a la pantalla de la bora. 

OPERACION DE LA CALCULADORA 

Abra el estucbe de la calculadora. Oprima AC para encender la calcula- 
dora. El numero 0 aparece en la pantalla. 

Nota: Si usted no alimenta una cifra durante el transcurso de 12 minutes, 
su calculadora automaticamente se apagara por si sola. Usted podra 
encenderla nuevamente oprimiendo AC nuevamente. Sin embargo, su 
calculadora perdera cualquier operacion pendiente cuando se apaga por si 
sola. 

EJEMPLOS DE CALCULOS 

Calculos basicos arimeticos 

(Consulte los ejemplos ilustrados en el manual en ingles adjunto.) 

Calculos mixtos 

(Consulte los ejemplos ilustrados en el manual en ingles adjunto.) 

Calculos de aumento o descuento de porcentajes 

(Consulte los ejemplos ilustrados en el manual en ingles adjunto.) 

Calculo de constantes, reciprocantes y potenclas 

(Consulte los ejemplos ilustrados en el manual en ingles adjunto.) 


Calculos en la memoria 

Para acumular un numero en la memoria, oprima primeramente MRC dos 
veces para borrar el contenido de la memoria. Alimente una cifra y oprima 

M+. 

Para sumar una cifra a un valor acumulado en la memoria, alimente el 
numero o calculo que desee sumar, y despues oprima M+. La calculadora 
totaiiza el calculo, y lo suma a la memoria. 


Para restar una cifra a un valor acumulado en la memoria, alimente el 
numer o calculo que desee restar y despues oprima M-. La calculadora 
totaiiza el calculo, y lo resta de la memoria. 

(Consulte el ejempio ilustrado en el manual ingles.) 

Para extraer el resultado acumulado en la memoria, oprima MRC una vez. 

CORRECCION DE ERRORES 

Si usted alimenta un numero incorrectamente, oprima CE una vez. Ali- 
mente el numero correcto y proceda con su calculo. 

Si usted alimenta una tecia de funcion, con excepcion de las teclas para la 
memoria, %, o =, simpiemente oprima la tecia adecuada y continue. 

ERRORES POR SOBREGIROS 

Su calculadora se sobregira y muestra la letra E en la pantalla, bajo las 
siguientes condiciones: 

• Cuando el resultado de un calculo excede ocbo digitos bacia la iz- 
quierda del punto decimal. Si esto ocurre, vea la seccion “Aproxima- 
cion de resultados de calculo.” 

• Cuando un calculo en la memoria excede ocbo digitos bacia la iz- 
quierda del punto decimal. Si esto ocurre, la calculadora mantiene la 
cifra anterior en la memoria, sin ningun cambio. 

• Cuando intente dividir un numero entre 0. 

Para borrar un sobregiro, oprima CE. 

APROXIMACION DE LOS RESULTADOS DE CALCULO 

Si usted efectua un calculo que results en un error por sobregiro, usted 
podra bacer una aproximacion del resultado (basta ocbo digitos) siguiendo 
este procedimiento. 

1. Cuente el numero de digitos mostrados bacia la izquierda del punto 
decimal. 

2. Ignore el punto decimal. 

3. Agregue cuantos ceros equivaigan al numero de digitos a la izquierda 
del punto decimal. 

Ejempio: 


Si la pantalla muestra: 

La respuesta aproximada es: 

E1 .0142064 

101,420,640. 

E31 9.70347 

31,970,347,000 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

Su reloj para escritorio LCD con calculadora marca Micronta es un ejempio 
de diseno y fabricacion insuperable. Las siguientes sugerencias le ayu- 
daran a su cuidado para que lo pueda disfrutar durante anos. 

• Mantenga el reioj/calculadora seco. Si se Negara a mojar, sequelo 
inmediatamente. 

• Use y guards el reioj/calculadora bajo condiciones normales de tem- 
perature. 

• Manipule el reioj/calculadora con mucbo cuidado. No lo deje caer al 
piso. 

• Mantenga el reioj/calculadora alejado del polvo y las grasas. 

• Limpie, ocasionalmente, el reioj/calculadora con un trapo bumedo para 
mantenerlo como nuevo. 

Modificar o alterar los componentes internos del reioj/calculadora pudiera 
ser causa de un mal funcionamiento e invalidar su garantia. Si su re- 
ioj/calculadora no esta funcionando adecuadamente, acuda a una tienda 
Radio Sback para obtener ayuda. 




